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architekt, profesor Szkoły przemysłowej, członek Instytutu Sztuk Pięknych, 
Kawaler Krzyża Oficerskiego „Polonia Restituta" 


przeżywszy lat 72, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 23 czerwca 1927 r. 


Pogrzeb odbędzie się z kaplicy na cmentarzu rakowickim w sobotę dnia 25 b. m. o godz. 5‘, po poł. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 27 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Kapucynów. 
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Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnegó DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE 


w Krakewie plac Szczepański L 2 


